守.管理ソフトウ i ア 


システムを監視 • 管理するための専用ソフトウェアについて説明します。 


EXPRESSBUILDER ( SE ) い148ベージ） . 

..添付の 「EXPRESSBUILDER ( SE ) CD - R 〇 M 」 か 
らの起動方法と EXPRESSBUILDER ( SE ) が提供 
する機能について説明しています。 

ディスクアレイコンフィグレーション （—156 ページ） . 

..ディスクアレイを構築している場合のその構築方 
法について説明します。 

オフライン保守ユーティリティ （—158 ページ） . 

..専用の保守ユーティリティの使い方について説明 
しています。 

システム診断 (—160 ページ） . 

..専用の診断ユーティリティの使い方について説明 
しています。 

DianaScope (—163 ページ） . 

..ネットワークやシリアルポートを使って装置をリ 
モートで保守することができるアプリケーション 
FDianaScopeJ について説明しています。 

ESMPR 〇卜164ページ） . 

..添付の 「EXPRESSBUILDER ( SE ) CD - R 〇 M およ 
び「バックアップ CD - R 〇 M 」 にバンドルされてい 
る InterSec シリーズ統合管理アプリケーション 
「 ESMPR 0」 について説明しています。 

エクスプレス通報サービス （—164 ページ） . 

..本装置に何らかの障害が発生したときに自動で保 
守サービスセンターへ通報するアプリケーション 
(別途契約が必要です）について説明しています。 
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EXPRESSBUILDER(SE) 

EXPRESSBUILDER(SE : Special Edition) は、本装置を保守 • 管理するための統合ソフトウ i アです。 


起動方法 


本体の DVD-R 〇 M ドライブに EXPRESSBUILDER(SE) をセットして、電源を〇 N にすると起 
動します。 

n -〇 巳丨〇 S の設定を間違えると 、 C D-R 0 M から起動しない場合があります。 

EXPRESSBUILDER ( SE ) を起動できなし、場合は 、 BIOS SETUP ユーテイ U テイを起動 
して以下のとおりに設定してください。 

「 Boot 」 メニューで 「 CD-ROM Drive 」 を1番上に 、 「Removable Devices 」 を2番目 
に設定する。 

■ I ： Windows マシンに EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM をセットすると管理アプリケーシヨン 
I レ、 のインストールやドキュメントの閲覧ができる「マスターコントロールメニュ_」が表示さ 
^れます。 

起動方法には管理 PC と本体の接続の状態により、次の3つの方法があります。 

本体にコンソールを接続しての起動 

次の手順に従って起動してください。 

1. 本体にキーボードとディスプレイ装置を接続する。 

2. 本体の DVD-R 〇 M ドライプに 「EXPRESSBUILDER(SE)」CD-R 〇 M をセットする。 

3. 本体の電源を〇 FF/ON してシステムを再起動する。 

リブート後、管理 PC の画面上にトップメニューが表示され、各種保守•管理ツールを管理 
PC から実行できるようになります。 

LAN 接続された管理 PC からの起動 

DianaScope を使用します。詳しくは EXPRESSBUILDER(SE)CD-R 〇 M 内の 「DianaScope 
オンラインドキュメント」を参照してください。 


ダイレクト接続 (COM B ) された管理 PC からの起動 

DianaScope を使用します。詳しくは EXPRESSBUILDER(SE)CD-R 〇 M 内の 「DianaScope 
オンラインドキュメント」を参照してください。 
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(ローカルコンソール時) 


本体にキーボードやディスプレイといった「コンソール」を接続しているときに起動すると、 
表示されるメニューです。 


この画面は以下のメニューで構成されています。 




ツール 


EXPRESSBUILDER(SE) に収められている各種ユーティリ 
ティを個別に起動し、オペレータによるセットアップを行い 
ます。 


广ノヘルプ 

EXPRESSBUILDER (SE) について説明しま 
す。セットアップを実行する前に一通り目 
を通しておくことをお勧めします。 


EXPRESSBUILDER 





J パックアタフす心こ t をあ鳥 1めし-•… 
tiv ?Tv ブ tjj 峰か. _■ 七3 . Ififlll に 
お yn ののを1»0で逆なく 

ful アブ， ( J . 空啻フロ vt - ディスク宏 
1 ip ■本偏して， 

招は 雌 她 ㈣ 

■ y ■ルメ=ュ-『1 BffKSseuiiDts 1二 
収め在れている a « ユ_ィ '；?- 1 5個別 
tMl オペし.-，が牵|»でセな卜7クブ 

£ fr います. 


/ 


終了 

EXPRESSBUILDER (SE) の終了 
画面が表示されます。 


ツールメニュー 

ツールメニューは、 EXPRESSBUILDER(SE) に収められている各種ユーティリティを個別 
で起動し、オペレータが手動でセットアップを行います。 

また、システム診断やサポートディスクの作成、保守用パーティションの設定を行う場合 
も、ツールメニューを使用します。次にツールメニューにある項目について説明します。 


ツールメニュー 


: 'ィスクアレイコンフィグレーシ 


RAID 情報のセーブ/リストア 
オフライン保守ユーティリティ 
システム診断 
サボートディスクの作成 
保守用パーティシヨンの設定 
各撞 BIOS / FW のアツプデート 
システムマネジメント機能 
ヘルプ 

トップメニューに戻る 


r イスクアレイ; tr- ド：なし 
サ - in ネガメン mt - ド：なし 
システム]ンフイデレ-シヨン：なし 


保守•管理ソフトゥェア 
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• ディスクアレイコンフィグレーション 


ディスクアレイコント□ーラに接続されているハードディスクドライブ数に応じて自動 
的に論理ドライブ(□ジカルドライブ)を作成するユーティリティです。 

ディスクアレイコントローラにハードディスクドライブを接続して RAID の新規設定や再 
設定を行ラ場合、および既存のコンフィグレーション情報をクリアする場合に使用しま 
す0 


本ユーティリティで RAID の設定を行う場合、ディスクアレイコントローラに接続する 
ハードディスクドライブの容量はすべて同じで、かつ READY (使用可能な)状態である必 
要があります。 

手順については、156ページの「ディスクアレイコンフィグレーション」を参照してくだ 
さい。 

レ このメニューは RAID を構築したときにのみ表示されます。 

[fS^l 


• RAID 情報のセーブ/リストア 

ディスクアレイシステムのコンフィグレーション情報をフロッピーディスクに保存(セー 
ブ)または、フロッピーディスクから復元(リストア)することができます。 

— RAID 情報のセーブ 

ディスクアレイコント□—ラのコンフィグレーション情報をフ□ッピーディスクに 
保存します。フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。 RAID の 
新規設定や変更を行った時は、必ず本機能を使用してコンフィグレーション情報を 
セーブしてください。 

- RAID 情報のリストア 

フロッピーディスクに保存されたコンフィグレーション情報をディスクアレイコン 
トローラ上の NVRAM に復元します。 「RAID 情報のセーブ」で作成したフロッピー 
ディスクを用意してください。コンフィグレーション情報が万一破壊された場合や、 
誤ってコンフィグレーション情報を変更してしまった場合は、本機能を使用してコ 
ンフィグレーション情報をリストアしてください。 

この機能は保守用です。 

f ^] 保守以外の目的で操作しないでください。誤った操作を行うとデータを損失するお 
それがあります 

• オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティは、予防保守、障害解析を行うためのユーティリティで 
す。 ESMPR 〇が起動できないよラな障害が起きた場合は、オフライン保守ユーティリ 
ティを使って障害原因の確認ができます。 

• システム診断 

本体上で各種テストを実行し、本体の機能および本体と拡張ボードなどとの接続を検査 
します。 


本機能は、ダイレクト接続 (COMB) からの実行はできますが、 LAN 接続での実行はでき 
ません。また、ネットワークへの影響を防止するためにも本体に接続しているネット 
ワークケーブルはすべて取り外しておいてください。 
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• サボートディスクの作成 


サボートディスクの作成では 、 EXPRESSBUILDER ( SE ) 内のユーティリティをフ□ッ 
ピーディスクから起動するための起動用サポートディスクを作成します。なお、画面に表 
示されたタイトルをフロッピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易 
です。 

サポートディスクを作成するためのフロッピーディスクはお客様で用意してください。 
- R 〇 M - DOS 起動ディスク 

R 〇 M - DOS システムの起動用サボートディスクを作成します。 

-オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティの起動用サポートディスクを作成します。 

-システムマネージメント機能 

BMC (Baseboard Management Controller ） による通報機能や管理 PC からのリモー 
卜制御機能を使用するための設定を行うプログラムの起動用サポートディスクを作 
成します。 

• 保守用パーティションの設定 

ここでは、保守用パーティションに対するメンテナンスをすることができます。保守用 
パーティションが作成されていないときは「保守用パーティションの作成」と 「 FDISK の起 
動」以外の項目は表示されません。 

I M-0 「保守用パーティションの設定」の各項目を実行している間は、本体をリセットしたり、 
Emm 電源を OFF にしたりしないでください。 

-保守用パーティションの作成 

保守用として内蔵ハードディスク上に領域確保し、続けて各種ユーティリティのイ 
ンス I -ールを行います。すでに保守用パーティションが確保されている場合は、各 
種ユーティリティのインストールのみを行います。 

-各種ユーティリティのインストール 

各種ユーティリティ（システム診断/システムマネージメント機能/オフライン保守 
ユーティリティ）を、 CD - R 〇 M から保守用パーティションへインストールします。イ 
ンストールされたユーティリティは、オフライン保守ユーティリティをハードディ 
スクから起動した場合に、使用することができます。 

-各種ユーティリティの更新 

各種ユーティリティ（システム診断/オフライン保守ユーティリティ）を、フロッピー 
ディスクから保守用パーティションへコピーします。各種ユーティリティがフ□ッ 
ピーディスクでリリースされたときに実行してください。それ以外では、本項目は 
使用しないでください。 

- FDISK の起動 

RQM - DOS システムの FDISK コマンドを起動します。パーティションの作成/削除な 
どができます。 
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各種 BIOS/FW のアップデート 


インターネットの 「NEC 8番街」で配布される「各種 BIOS / FW のアップデートモジュール」 
を使用して、本装置の BIOS やファームウエア （ FW ) をアップデートすることができま 
す。「各種 BIOS / FW のアップデートモジュール」については、次のホームページに詳しい 
説明があります。 

『NEC 8番街』： http :// nec 8. com / 

各種 BIOS / FW のアップデートを行う手順は配布される「各種 BIOS / FW のアップデートモ 
ジュール」に含まれる 「 README . TXT 」 に記載されています。記載内容を確認した上で、 
記載内容に従ってアップデートしてください。 「 README . TXT 」 は Windows のメモ帳な 
どで読むことができます。 

I VI-O BIOS / FW のアップデートプ□グラムの動作中は本体装置の電源を OFF にしないでくだ 
さい。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。 


システム マネージ メン ト 機能 

通報機能、リモート制御機能を使用するための設定を行います。 

ヘルプ 

EXPRESSBUILDER ( SE ) の各種機能に関する説明を表示します。 

終了 


EXPRESSBUILDER ( SE ) を終了します。 






_( コンソールレス時) 


EXPRESSBUILDER ( SE ) は、本装置にキーボードなどのコンソールが接続されていなくて 
も各種セツトアップを管理用コンピュータ（管理 PC ) から遠隔操作することができる「コン 
ソールレス」機能を持っています。 



本装置以外のコンピュータおよび EXPRESSBUILDER ( SE ) が添付されていた本装置 
以外の Express 5800シリーズに使用しないでください。故障の原因となります。 

コンソールレス時の使用は、本体にキーポードが接続されていないことが条件です。本 
体にキーポードが接続されていると、 EXPRESSBUILDER ( SE ) はコンソールがある 
と判断し、コンソールレス動作を行いません(管理 PC にメニューを表示しません)。 


起動方法 

起動方法には管理 PC と本体の接続状態により、次の2つの方法があります。 

• LAN 接続された管理 PC から実行する 

• ダイレクト接続(シリアルポート B ) された管理 PC から実行する 

起動方法の手順については、 「 DianaScope オンラインドキュメント」を参照してください。 


B1 


[tyf] 


• BIOS セットアップユーティリティの Boot メニューで起動順序を変えないでください。 
DVD-ROM ドライブが最初に起動するようになっていないと使用できません。 

• LAN 接続は LAN ポート1のみ使用可能です。 

«ダイレクト接続はシリアルポート B のみ使用可能です。 

• コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、設定情報を格納したフロッピーディ 
スクが必要になります。 

フォーマット済みのフロッピーディスクを用意しておいてください。 

• BIOS SETUP を通常の終了方法以外の手段(電源 OFF やリセット)で終了するとリダイレ 
クシヨンが正常にできない場合があります。設定ファイルで再度設定を行ってください。 

BIOS 設定情報は以下の値にセットされます。 


LAN Controller: 

[Enabled] 

Serial Port A: 

[Enabled] 

Serial Port A I/O Address: 

[3F8] 

Serial Port A Interrupt: 

[IRQ 4] 

Serial Port B: 

[Enabled] 

Serial Port B I/O Address: 

[2F8] 

Serial Port B Interrupt: 

[IRQ 3] 

BIOS Redirection Port: 

[Serial Port B] 

Baud Rate: 

[19.2k] 

Flow Control: 

[CTS/RTS] 

Console Type: 

[PC ANSI] 
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ツールメニュー 

トップメニューでツールを選択すると以下のメニューが表示されます。 



前述の「トップメニュー 
(□—カルコンソール時)」 
を参照 


それぞれの機能に関する説明を 
表示する 


EXPRESSBUILDER ( SE ) の終了 
画面を表示する 


I p -^5 「トップメニュー（ローカルコンソール時)」の「ツールメニュー」にある機能と比較すると「シ 

ステム診断」の内容や操作方法が異なります。詳しくは、この章の「システム診断」を参照し 
てください。 

メニュー(機能)については、前述の「トップメニュー（□一カルコンソール時)」と同じです。 
前述の説明を参照してください。 











マスタ _ コントロールメニ 


Windows 95以降、または Windows NT 
4.0 以降が動作しているコンピュータ上で 
添付の 「EXPRESSBUILDER ( SE ) CD - 
ROM 」 をセツトすると、「マスターコント 
□ールメニュー」が自動的に起動します。 


^|： システムの状態によっては自動的に起動しない場合があります。そのような場合は、 CD- 

r^Tjq R 〇 M 上の次のファイルをエクスプローラ等から実行してください。 

CD-R 〇 M のドライブレター： ¥MC¥1ST.EXE 

マスターコン ト ロールメニュー からは、リ モー ト 管理ユーティ リ ティで ある 「 ESMPRO / 
56「ソ6「1\/13门396「」や「0セ1133〇〇口8」などのユーティリティのインストールやオンラインド 
キュメン トを参照することができます。終了する場合は、[終了]をクリックしてください。 

オンラインドキュメントの中には、 PDF 形式の文書で提供されているものもあります。こ 
r^Tjq のファイルを参照するには、あらかじめ Adobe システムズ社製の Adobe Reader がインス 
卜ールされている必要があります 。 Adobe Reader がインストールされていないときは、 
あらかじめ Adobe システムズ社のインターネットサイトより Adobe Reader をインストール 
してくださし、。 

マスター コント □ー ルメニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をク 
リックするか、右クリックして現れる ショー トカットメニューを使用してください。また、 
一部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム•権限で実行できないとき、グレ 
イアウト表示され選択できません。適切なシステム • 権限で実行してください。 

I n -0 CD - ROM をドライブから取り出す前に、マスターコント□ールメニューおよびメニューか 

ら起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。 


'-/) EMPHOSBUIL 


〇オン，イン* 5 キ本声 vh 


EXPRESSSUIL[>ER(5E) 


Express 5800 Series 


MaHti Control »mv 七 

、、 一 Oh ^ 

NEC 
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ディスクアレイコンフィグレーシヨン 

ディスクアレイコンフィグレーションはディスクアレイコントローラに接続されているハードディスク数 
に応じて自動的に論理ドライブ(ロジカルドライブ)を作成するユーティリティです。 

ディスクアレイコントローラにハードディスクを接続して RAID の新規設定や再設定を行ラ場合、および既 
存のコンフィグレーション情報をクリアする場合に使用します。 


使用上の注意 


ディスクアレイコンフィグレーションを実行する前にお読みください。 

• コンフィグレーション済みのディスクアレイコント□ーラを使用する場合、新規に論理 
ドライブを作成する前に、既存のコンフィグレーション情報をクリアする必要がありま 
す。コンフィグレーション情報をクリアすると、既存のデータは失われますのでご注意 
ください。 

• 本ユーティリティで RAID の設定を行う場合、ディスクアレイコントローラに接続する 
ハードディスクの容量はすべて同じで、かつ READY 状態である必要があります。 

• 本ユーティリティでは、指定されたハードディスクドライブ構成で割り当て可能な最大 
容量を使用し、単一の論理ドライブを作成することができます。また、論理ドライブの 
容量を任意で指定することにより、複数の論理ドライブ(最大4台)を作成することもでき 
ます。 

• RAID の設定を行う場合は、本装置がサポートしている RAID 構成を指定してください。 
通常は、指定されたハードディスク構成で割り当て可能な最大容量を使用し、単一の論 
理ドライブを作成します。複数の論理ドライブ作成の指示がある場合のみ、容量を指定 
して作成してください。 

• RAID の新規設定、再設定を行った場合、コンフィグレーション情報をフロッピーディス 
クに保存してください。手順は、150ページの 「 RAID 情報のセーブ/リストア」を参照し 
てください。 


156 





使用方法 


以下の手順でディスクアレイコンフィグレーションを起動し、操作します。 


1. EXPRESSBUILDER ( SE ) CD-ROM からシステムを起動する。 

EXPRESSBUILDER ( S 0 の起動方法は、148ページの 「 EXPRESSBUILDER ( SE )」 を参照してく 
ださい。 

管理 PC の画面にトップメニューが表示されます。 

2. 「ツールメニュー」を表示する。 

3. ツールメニューから「ディスクアレイコンフィグレーション」を選択する。 

ユーティリティが起動し、ディスクアレイコントローラに接続されたハードディスクドライプの 
状態と論理ドライプの状態をチェックします。 

すでに論理ドライプが存在する場合や READY 状態以外の物理ディスクが存在する場合、現在の コ 
ンフィク'レーション情報をクリアするかどうかの確認のメッセージが表示されます。 

• 「丫」を選択した場合 

コンフィグレーション情報をクリアした後、設定可能な RAID 構成が表示されます。 

• 「 N 」 を選択した場合 

ユーティリティを終了します。 

4. 設定したい RAID 構成を選択し、番号を入力する。 

作成する論理ドライプの各種パラメータが表示され、確認メッセージが表示されます。 

• 表示された内容で論理ドライブを作成する場合 
「丫」を選択します。 

自動的に論理ドライプの作成、および初期化を開始します。 

• 論理ドライブの容量を変更する場合 
rs 」 を選択します。 

容量は画面上に表示される入力指定範囲内 (MB 単位)で指定します。容量の入力が完了した 
ら、再度、作成する論理ドライプの確認メッセージが表示されます。入力した値が画面上に 
表示されていることを確認し、「丫」を選択します。 

自動的に論理ドライプの作成、および初期化を開始します。 

複数の論理ドライプを作成する場合はこの手順を繰り返します。 

• RAID 構成を 再 指定する場合 
「 N 」 を選択します。 

論理ドライプをまだ作成していない場合は、 RAID 構成の再指定が可能です。 

論理ドライプを1台以上作成している場合は、 「 N 」 を選択するとユーティリティは終了しま 
す。 


以上で、ディスクアレイコンフィグレーションは終了です。 
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オフライン保守ユーテイリテイ 

オフライン保守ユーティリティは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。 

ESMPR 〇が起動できないような障害が本製品に起きた場合は、オフライン保守ユーティリティを使って障 

害原因の確認ができます。 

M -0 • オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプ□グラムです。オフライン 

保守ユーティリティを起動すると、メニューにヘルプ(機能や操作方法を示す説明)があ 
りますが、無理な操作をせずにオフライン保守ユーティリティの操作を熟知している保 
守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従って操作してください。 

參オフライン保守ユーティリティが起動すると、クライアントから本製品にアクセスでき 
なくなります。 

• オフライン保守ユーティリティのメニュー内でフロッピーディスクを使用する場合は、 
あらかじめ他のコンピュータなどを利用してフォーマット済みのフロッピーディスクを 
準備してください。 

フォーマット機能は使用できません。 


オフライン保守ユーテイリテイの起動方法 


オフライン保守ユーティリティは次の方法で起動することができます。 

• EXPRESSBUILDER ( SE ) からの起動 

rEXPRESSBUILDER(SE) トップメニュー」から「ツール」一「オフライン保守ユーティリ 
ティ」の順に選択すると、 CD - R 〇 M よりオフライン保守ユーティリティが起動します。 

• フロッピーディスクからの起動 

「 EXPRESSBUILDER ( SE ) トップメニュー」の「ツール」一「サポートディスクの作成」で作 
成した「オフライン保守ユーティリティ起動 FD 」 をセットして起動すると、オフライン保 
守ユーティリティが起動します。 

• 手動起動 ( F 4 キー） 

オフライン保守ユーティリティをインストール後、 POST 画面で < F 4> キーを押すと、 
ディスクよリオフライン保守ユーティリティが起動します。 
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オフライン保守ユーテイ 1 J テイの機能 


オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます(起動方法により、 
実行できる機能は異なります）。 

• IPMI 情報の表示 

IPMI(Intelligent Platform Management Interface ) におけるシステムイベント□グ 
( SEL )、 センサ装置情報 ( SDR )、 保守交換部品情報 ( FRU ) の表示やバックアップをしま 
す。 

本機能により、本製品で起こった障害や各種イベントを調査し、交換部品を特定するこ 
とができます。 

• BIOS セットアップ情報の表示 

BIOS の現在の設定値をテキストファイルへ出力します。 

• システム情報の表示 

プロセッサ ( CPU ) や BIOS などに関する情報を表示したり、テキストファイルへ出力した 
りします。 

• システム情報の管理 

お客様の装置固有の情報や設定のバックアップ(退避)をします。バックアップをしてお 
かないと、ボードの修理や交換の際に装置固有の情報や設定を復旧できなくなります。 

■： システム情報のバックアップの方法については、3章で説明しています。なお、リスト 

rEvp ア(復旧）は操作を熟知した保守員以外は行わないでください。 


• 各種ユーティリティの起動 

rEXPRESSBUILDER ( SE ) CD - R 〇 M 」 から保守用パーティシヨンにインストールされた 
以下のユーティリティを起動することができます。 

—システムマネージメント機能 
— システム診断ユーティリティ 
-保守用パーティシヨンの更新 

• 筐体識別 

本装置のランプ、ブザーなどで、本装置を識別できるようにします。ラックに複数台の 
装置が設置された局面で装置を識別するときなどに便利です。 
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システム診断 

システム診断は装置に対して各種テストを行います。 

EXPRESSBUILDER ( SE ) の「ツール」メニューから「システム診断」を実行して診断してくださし、 


システム診断の内容 


システム診断には、次の項目があります。 

• メモリのチェック 

• CPU キャッシュメモリのチェック 

• システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック 

I n -〇 システム診断を行う時は、必ず本体に接続しているネットワークケーブルを外してくださ 
しヽ。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすおそれがありま 
す。 

ハードディスクドライブのチェックでは、ディスクへの書き込みは行いません。 

rE?n 


システム診断の起動と終了 


システム診断には、本体に直接接続されたコンソール(キーボード)を使用する方法と、本体 
前面の COM B ポートとダイレクト接続された管理 PC のコンソールを使用する方法(コンソー 
ルレス）があります。それぞれの起動方法は次の通りです。 

I n -〇 EXPRESSBUILDER ( SE ) のコンソールレスでの起動方法には、ダイレクト接続 (COM 
Emm 巳）と LAN 接続の2つの方法がありますが、システム診断はダイレクト接続 (COM B ) でし 
か利用することができません。 


1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源を〇 FF にし、電源コードをコンセントがら抜く。 

2. 本体に接続しているネットワークケーブルをすべて取り外す。 

3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源を〇 N にする。 
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4 . rEXPRESSBUILDER(SE) CD-R 〇 M」 からシステムを起動する。 


アップ tr ントアノフ T1W を 
バックアゥブすもことをお_し IT. 

'しクアップ! IW が胤、と？ば ♦JiffliW： 
お齊の悄19や!を權旧できゐく 


ュ「说リな乱お成ム!，^か‘ 

ヅー 0«E$S8UllDtR I ： 

IM> 多れてい*# il ユー T ィリヂィ 5f*JPl 
で起 ft し オペし一夕が孝»で它シトアクブ 

宏 m 泫す • 


本体のコンソールを使用して起動する場合と、コンソールレスで起動する場合で手順が異なりま 
す。本章の 「 EXPRESSBUILDER ( SE )」 を参照して正しく起動してください。 

EXPRESSBUILDER ( SE ) がら起動すると画面にトップメニューが表示されます。 


EXPRESSBUILDER メ インメニュー 

ツール 


トツプメニュー（コンソールレス時） 


トップメニュー（□一カルコンソール時） 

5. [ツール]を選択する。 

6. [ツール]—[システム診断]の順に選択する。 

システム診断を開始します。約3分で診断は終了します。 

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。 



試験タイトル： 診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。 

試験ウィンドウタイトル:診断状態を表示します。試験終了時には Test End と表示します。 

試験結果： 診断開始 • 終了 • 経過時間および終了時の状態を表示します。 

ガイドライン： ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。 

試験簡易ウィンドウ： 診断を実行した各試験の結果を表示します。カーソル行でく Enter > キー 

を押すと試験の詳細を表示します。 

システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が赤く反転表示 
し、右側の結果に 「Abnormal End 」 を表示します。 

エラーを検出した試験に力ーソルを移動しく Enter > キーを押し、試験詳細表示に出力されたエラー 
メッセージを記録してお買い求めの販売店、または保守 サービス 会社に連絡してください。 


EXPRESSBUILDER 


ヘルフ 
:了 


M.K 應 
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画面最下段の「ガイドライン」に従いく Esc > キーを押す。 
以下のトップメニューを表示します。 


TeDoLi (TEst & Diagnosis On Linux) VerOOl.OO (BuildO 20901.1 .lm) 
— Enduser Menu — 


<Test Result> 


く Device List> 

く Log Info 
<Option> 

く Reboot 〉 

Please choose a function by the arrow key and push Enter key. 


<Test Result >: 
<Device List >: 
<Log lnfo >: 


< Option >: 

< Reboot >: 


前述の診断終了時の画面を表示します。 

接続されているデバイスー覧情報を表示します。 

試験ログを表示します。エラーメッセージをフロッピーディスクへ保存 
することができます。フロッピーディスクへ記録する場合は、 
フォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライプ 
にセツトし、 < Save ( F )> を選択してください。 

オプション機能が利用できます。 

システムを再起動します。 


8. 上記エンドユーザーメニューで<[^61〇〇〇1;>を選択する。 


再起動し、システムが 「 EXPRESSBUILDER ( SE ) CD - R 〇 M 」 から起動します。 


9. EXPRESSBUILDER ( SE ) を終了し、 DVD - R 〇 M ドライブ、から 「 EXPRESSBUILDER ( SE ) CD - 
ROM 」 を取り出す。 


10. 本体の電源を〇 FF にし、電源コードをコンセントがら抜く。 

11. 手順2で取り外したネツトワークケープルを接続し直す。 

12. 電源コードをコンセントに接続する。 


以上でシステム診断は終了です。 








Dia 门 aScope 

DianaScope は Express 5800シリーズをリモート管理するためのソフトウェアです。 DianaScope の機肯 g 
やインス I -ール方法についての詳細はオンラインドキュメントを参照してください。 


ファイル0編集 (£) 表示⑻お、気に入り⑻ツール①ヘルブ⑻ 

EH 

>戻る ▼ 縿 ® ◎ 翁検索 ㈤ お気に入り效メディア❹塾， ■ 崮 

アドレス 1® http：// 192.168 .14.1 51 ：8080/d ianascope/pages/co m mons/top. jsp 

zi 汐 移動 リンク 》 

|^| Empowered by Innovation 

'^ii^Scope 


© ラ : ルづ-覧 ヴルづ- s > Bem es > Blueberry 

LBW ^ M サーバプロバ亍ィ1ツモート制御 L リモートコンソ^!レ L リモートパッチ pPMm 報I 



ゾ 本製品において DianaScope を使用するためにはオプションのサーバライセンス (UL1198- 

^〇\ 001または UL1198-011) が必要です。本製品には以下のサーバライセンスが添付されてい 

ます。 

- UL1198-001 SystemGlobe DianaScope Additional Server Licensed) 
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ESMPRO 


ESMPRO / ServerManager ^ ServerAgent は、システムの安定稼動と効率的なシステム運用を 
目的とした管理ソフトウェアです。構成情報や稼動状況を管理し、システムの異常を検出した際に 
システム管理者へ通報することにより、システム障害の予防や障害に対する迅速な対処を可能にします。 

添付の「バックアップ CD-R 〇 M 」 には、本体を管理するアプリケーション「巳31\/^卩〇/36〜6|7\96巾」が格納 
されています。 ESMPR 〇 / ServerAgent と通信を行いネットワーク上の管理 PC から本装置を監視するアブ 
リケーション 「ESMPR 〇 / Se 「 ve 「 Manage 「」 tt「EXPRESSBUILDER ( SE ) CD-R 〇 M 」 に格納されています。 

• ESMPRO/ServerManager 

巳31\/^6〇/36「ソ6「1\/|3旧96「の動作環境やインスI ル 方法、 アンインス I ル 方法およ 
び運用時の注意事項については 「EXPRESSBUILDER ( SE ) CD-R 〇 M 」 にある 「 ESMPRO / 
36「\/6「1\/1311396「インス ト レー ション ガイド」を 参照してください0 

• ESMPRO/ServerAgent 

ESMPR 〇 / ServerAgent は本装置に自動でインストールされる監視アプリケーションで 
す。 ESMPR 〇 / ServerAgent に関する詳細な説明は本体に添付の「バックアップ CD - 
ROM 」 内にあるオンラインマニュアル （ PDF ファイル）を参照してください。 

添付のバックアップ CD - ROM :/ nec / doc / esmp 「 o . sa / 

ESMPR 〇 / ServerAgent は出荷時のハードディスクにインス!ル済みです。また、再 
インストールの時も自動的にインストールされます。 


エクスプレス通報サービス 

エクスプレス通報サービスは、システムに発生する障害情報(予防保守情報含む）を保守センターに自動通 
報するソフトウェアです。 

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に保守を行っ 
たりすることができます。 

エクスプレス通報サービスは出荷時のハードディスクにインストール済みです。また、再インス!-ールの 
時も自動的にインス I '''ールされます。 

エクスプレス通報サービスを利用するためには、別途契約が必要となります。詳しくは、お買い求めの販 
売店または保守サービス会社にお問い合わせください。 
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